Amasya'da karın ağırlığına dayanamayan iş yerinin çatısı 
çöktü 


Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Doğu 
Mahallesi'nde halı yıkama dükkanı olarak kullanılan işyerinin 
önündeki demir çatı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. 
Çatının çökmesi sonucu iş yerinin bir kısmında ciddi hasar 
meydana geldi. 


Konuyla ilgili açıklama yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram 
Öztürk, “ Çok fazla gördüğümüz bir kar yağışı değildir Mart 
ayında yağan yağışlar. İlçemizde yaklaşık 15 santimetre 
kalınlığında bir kar görülüyor. Halı yıkama işi yapan bir çatısı 
kar yağışı nedeniyle çöktü. Tabii çok şükür içerisinde herhangi 
bir kimse yoktu. Azda olsa bir maddi hasar meydana geldi. 
Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Çünkü 
Allah korusun çatının yıkılması can kaybına sebep olabilir” 
diye konuştu. 


